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DEUTSCHE SÜDPOLAR-EXPEDITION 1901-1903 


METEOROLOGISCHER ATLAS 


MITTLERE ISOBARENKARTEN 


UND 


TÄGLICHE SYNOPTISCHE WETTERKARTEN 
DER HÖHEREN SÜDLICHEN BREITEN VON OKTOBER 1901 BIS MÄRZ 1904 
VON 


WILHELM MEINARDUS 
UND 


LUDWIG MECKING. 


BERLIN 
DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER 


1911 


er „Meteorologische Atlas“ enthält die mittleren Isobarenkarten und die‘ täglichen 
D synoptischen Wetterkarten, die auf Grund des Beobachtungsmaterials der internationalen 
meteorologischen Kooperation, die sich an die Deutsche Südpolar-Expedition schloß, für den 
Zeitraum vom 1. Oktober 1901 bis 31. März 1904 von uns entworfen worden sind. Er 
umfaßt 322 Tafeln mit im ganzen 966 Karten. Ausführliche Angaben über die Sammlung und 
Bearbeitung des Materials sowie über die Herstellung und den Inhalt der Karten haben wir 
im Ill. Bande des Südpolarwerks (Meteorologie I. Band, 2. Hälfte) niedergelegt. Daselbst 


sind auch die aus diesem Kartenwerk hervorgegangenen Untersuchungen veröffentlicht worden. 


Münster ı. W. und Göttingen, 


ım Juli 1911. 


W. Meinardus und L. Mecking. 
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Maßstab der Karte im Äquator 1:90 Mill., in 30° 8.Br. 1:78M., 

in 60° 8.Br. 1:45 Mill. Am oberen Rande der Karte stehen 
die Stunden mittlerer Ortszeit im Greanwicher Mittag. 
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= In diesem Monat sind Polarstationen noch nicht vorhanden. Auf 
Kerguelen beginnen die regelmäßigen Beobachtungen am 8. Januar. 
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Station (m Lufttemperatur Prozentische Windhäufigkeit 
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Diese Isobarenkarte ist aus den Luftdruckmitteln von drei Sommern her- 
gestellt. Polarstationen mit Beobachtungen in drei Sommern sind nicht 
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Polarstationen mit vollständigen Beobachtungsreihen dieses Jahrgangs sind 
nicht vorhanden. 


Dezember 1902—November 1903 


Nr. 50, 


wo” Westliche 90° Länge 
em nee pi 


| BE 


Ei 


Shi Fi Prozentische Bern: 1 BRHLITRRERNT 
D> ıon 
mei. |Max.|Min.|Mittel| Max. | Min. | N |NE| E |SE| s |sw| w Isw| c EECRFEETEHFEFFRISTEFREETICHE 


— | 
Discovery-St. | 43.5 65.3) 20.5] —194 39 —503] 1011730 11) 4| ı % 


IH SEE 


Nr. 51. Dezember 1901—November 1903 


10° 


44 
ELLI 


HH 
- da: ATOBEBEN BETH) 
Witterungs-UÜbersicht. 11111 | Hrn Hitttmm (ABaR HER! Mn 


[4 


Diese Karte veranschaulicht die mittlere Luftdruckverteilung während der 
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Tafel 76. Nr. 2: 
24.26. März 1 


Deutsche Südpolar- Expedition 1901—5 


Nr. 226. 24. März 1902 
Ar Westliche 90° Länge : ar 


VE 


T Witterungs-Übersicht. I 


107° W.  35°S.(WNW, O) Tief 1) / 
’@e 65° (NO) 2) C 
40P 35 ö 307 
10° 0, 40° (NW, O) 4) 7 


07 45° 55—40° (W, SO 5) C 74 =P = 

DOT 10 35—40° ($) 2 6) N 760 20 _45—50° 3 NBEBEEBDNRSERBBANRDRRNERL GE letter | IBBURARRUBENELLL 

7) 755 160 30—35 7) v70 0. 37 | | IE H 3° bs 11 18 Li a0 
23745 75-80 50—55° (NNO) NITiItttT 4 IEREENT | er =, LITTITTTTT 11T HINHIIIN 
Y)NATRO 8 40° aBRBERSUBRBUREGE KEN TITTTHTIT + \ 
10) m 735 140° 50° (NO) IBBUUEDERLERBERBUT-On GRRBUDER \LEUTERRRREUTERRERRRERN BURBREURERULTEDTE RAZER ENG 
RE um) A LEITETE 

f Ir To 160° 150° 140° 20° 120° 10° 100° 90” 80° 70° sr sr “r Eu ar 


Nr. 227. 25. März 1902 


Witterungs-Übersicht. Hrtrtr 


Hoch 1) 770 85° W. 40°S.(WNW,S) Tief 1) n 740 


2) C 750 45° 60—65 2) n 740 110° 

DC 765 40-0 35° (OÖ) 3) UV 765 80° 

4) %5 0. 3 (Wi RA LEAD, 

Urs 3%° (WSW, on) DTM 68 ETHIIE 

6)U765 115 40° (NNW,S) DOW 4 | IUSBRDBBUBARBRRDEN BERSUDRGELDRRRRDERRETAN! 

en oa | TEEN DERREHELRTERRERUNTE NN 
IK N ALT 
az re - KRTTN Mm m ARBERRRRRLRERRRENORL IT 
MT  M-0 5 N) LLLTLLELLTTTFLTTTRERTENNN 
OT 1 50 NW,ONO) HEREBEBREHHHRNEEN 

Re . . 20° EZ Ei 
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30 3) U 760 so” JBRBRBARN u TEN 
30° (OÖ) 4 760 55 Sr BUEERRRRIBRTE | 1 - 1 N BABBRETRIIN! 
35° (OÖ) 5) 75 HS) 55 I I | ’ i BRBaRBRLITG 


35° (NO,SW) 6) 750 20 45—50° (N) IH 1111] JEBRRRDRTREREIT) 


7) v 765 15130 10° (N, SSO) 7 TÄ DO. TE IBBERBARE: ALILILILEE 

3 O 765 170 15-50° (N) 8) 788 3 50 (N) INEBURBERSUEBENNARE 1,2 44H ll 
N 740 7-8 55 f 1711 7 
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’ 
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se m wo” 10° no" Ty 120 10° Pr. re 
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30° _Östliche 90° Länge 


A Fu 30° +0°- 50" 60° 
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60 


Meteorologischer Atlas. 
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Breiten-Maßstab. 
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Deutsche Südpolar- Expedition 1901—5 


Nr. 229. 27. März 1902 


00” wer Westliche 90° Länge _ 20° 7 sw. Lg a = ” 
FHEFFFRFFRFEFFEF 77 760 BE ehe 


er4tt 


2 o aBE zur EEBEEI EEE 


Witterungs-Übersicht. | 
Hoch 1) O 770 85° W. 40° S. (SSO) Tief 1) n 740 120—115° 55° S. (N) 


2075 6% 40° (N, 0) 2) u 70 72 De 
3) 0 45° 40—45° 3) C 746 55° 55-6 (NW) 
4) U 760 20 35° (ONO) 4) U 760 . 45° Be 
5) u 765 5—0? 30° nT 3 45° (NW) 
2 HI m 20. Fi (NW) 6) v 760 20 2802 Br 
7) w 765 65 Mm 750 0-5° 0. 45—50 
8) 765 125 P (NNO) 3) C 755 4 Eu 
9,0 765 175 45—5 (NNW) 9M755 45° 50° (N) 
10) N 745 80° 50—55° 
11) O 750 153° 40° (5) 
0 —_——  _—— . 
180° 170° 180° 150° 140° 130 120° n0* 100° 


Nr. 230. 28. März 1902 


u Yenliehe 90° Länge 


Witterungs-UÜbersicht. 
Hoch 1) © 765 175° W. 45° S. (NNW) Tief 1) 745 110 W,  55—60° S. (NNW) 


2) 765 1410 45° 2) n 735 95° 60° 

9) oO 70 85° 40° (SO) 3) UV 760 77 30 

4) OD 765 65° 35—40° (OSO) 4) O 760 > 33° 

5) OD 760 50—20° 40° 5) n 750 40° 50—55 

= 6) O 760 0. 35° (050) DS N TR 

7) v 765 75° 30—35° (WSW, O) m 760 10—230°0.45—50° 

8) O 770 135 40° (SSO, W, N) 8) v 760 2-40 30 

9Cc 70 17 35° N) 745 30° 50—55° | 
10) n 7650 110 50-55 HH IBERARRRTRGENNE 
11) 750 157° 35—40° (S) th Lit f | 
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Deutsche Südpolar- Expedition 1901—3 


Ay 232. 30. März 192 


In 
un 


nn EnERRBBERENEe. 


| HIBEBERTHESHAREHE ! I 
1111 rt Im Hmm "177]Witterungs-Übersicht.[)) 


Hoch 1) O 765 175° W. 45—50° 8. (N, 30) Tief N 760 

2 s 2 40 \ 745 

407 760 
4) O 765 35° (0) 730 
rn 766 190. 46-50 (ONO) 5) + dl 
6) v 770 0 35° (W) { a 
Dr m 135 4—H (N) 760 
760 
1 755 
750 

‚ 760 50° (NNO) 

755 33° (5) 


wo” 


Nr. 233. har März 1902 
180° 160° 


a THRRT E0 


l 17] MRrungsUberscoit, 
175—170 W. 45° 8. (N, SO) Tief 1) > 760 
40—45° (NN 


45° S.(NNW) 
30° 


135° NW)  2)U765 
100° 40° (W, NO) 3) 740 60° (NO) 
65° 65° Eawhn) 35° 
A0R 30° (W, O) 5) C 735 65° 
>30. S-0W0 07% RR 
om 30-85 (W. 0) DnTi 4550 
145° 40—45° (N) 3) Oo 760 ETZ 
9), U 765 30° 
10) r 750 50 55° 
en, 11) n 755 50—55° 
Tiet 13) 755 167° 35—40° (5) 12) n 760 40? (NO) 
sw qm 760° 50° 100” Ss 120” ee rg 
q 
) 
Nr. 234. 1. April 1902 P 
- 
140° 130” 20* % 100° Weslliche 90° Länge " Y > 


u se = 
1 NENEIRSGRIFEN ER REHRRHHNHNNE 
in 00: = 

ii, H N NN ii 


Es ikszeiahk alt 


or 


Hoch 1) nı 765 175—170° W, 40° (SO) Tief 1) ’ 760 155° W. 4° 8. (NW, 30) 
2) u 766 126 10-4 (NW, ONO) 2) u 260 125° 3or - 
9) v 765 ER 30-35° (WSW) Ss) 730 Sn 2 Hate 
RO a 4-50 us | It | HaHll 
= d) vu 765 25 3 (WSW) dB) 760 a 3er | BOSGEBGERARRRAERENI EN) 
RE ER) OnT5 306.  46-3e (NNO) FERNEN 
A 0-35" (SW, O) )O 750 50 SS 
9) 2 705 10 30° ATS m 50-55 THIEHEEM 
9) 760 155 40° n 750 125 50° (NO) HH ER H 
Ss Da ELLERRTEEITIRRERN 
< HT 
100° = — en: ai: 5” = <- 
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Nr. 235. 2. April 1902 
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.-.- 
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ae 1} 


ee 
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| | PT Witterungs-Übersicht. 
Hoch 1) n 765 175—170° W. 45° 8. Tief 1) V 760 160-156 W. 0-58. fill 


9) C 765 140° 4° (0) 9) 766 185 Be TEEN 

3) UT 9 35° (WSW, 0) 3) v 760 120 30 

a) 740 66° 66—70° 4) 736 96° 65-60 

5) vo 765 20° 40° 5) I 785 75 60—65° (NNO) trrrrm 
6 VO MO. 0—35 6 75 80 40° 

7) 0770 70 4° (8SW, NO) DIT EB EREOZ 


8) 765 135—140° 35° (W, SSO) 8) n 755 O0. 

9, m7Tb5 23 
10) O 70 45-50? 

ss, — 11) N 750 100° 
Tief 13) m 760 165° 40° (NW) 12) 1 750 120° 


Nr. 236. 3. April 1902 


| m 
FR EREHHE 


1 Mulezunses -Übersicht. 


Hoch 1) \v 765 175—170° W, 40° S. Tief 1) vv 755 55° 
2) C 765 135° 40—45° (NO) 2725 9% 
3) I 765 85° 35° 3)» 75 ® 
4) O 15 67° 40° )nTH 50 
5) N740 65 65—70° ANTO 38 
% 6) O 765 5° 35 x RE m 
DAT % ft ADS ee) 
8 v765 10 0. 30° (0SO) OT 5% 40° 
9, O0 765  30-—35° 40° 9) 7750 110 45° (NNW) 
10) U 770 80° 40° (SW) 10) n 760 165° 410—45° i 
11) U 765 145° 35° (SSO) AUNURBENDERRBURRL N 


—— 


10° 150° 140° 
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Witterungs-Übersicht. 


765 175 170° W, 35—40° S.(NW) Tief I) vo 755 150° W. 35—40° S. (S) 

166 125 3510 2) 750 120 55 1 

1050 9) ) 720 80 1er Te EB RUBRE| LIE Henteert 

una Zen CT 8 65 1 | | 11 

105 50 BT in Ariih hi hl 

en 16 6) U 700 O0, 30° 
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- ——— ar — — 
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Nr. 238. 5. April 1902 P 
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{ 40° 8. m 
2) U 765 1207 40° (ONO) Diez, 65° (N) Hi 
) 907 30° 57600 55 30° 4 
Ar 5) 70° a: 1 
5) 76 4 40° (NNO) 700 5 45° sin 
HOW 5 40° 6) U 700 25 30° min 
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